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असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड (ii ) 
PART I- Section 3 — Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार, दिसम्बर 24, 2003 / पौष 3, 1925 
NEW DELHI, WEDNESDAY , DECEMBER 24 , 2003/PAUSA3, 1925 


सं . 11491 
No. 1149 ] 


- 


- 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2003 
का०आ० 1464 ( अ ). -- बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 ( 2003 की सं0 49 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, 1 जनवरी 2004 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम का उपबंध 
प्रवृत्त होगा । 


[ फा. सं. VII -11017/ 23/ 2002 -पीआर ] 

ए० के० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th December, 2003 
S .O . 1464 (E ). — In exercise of the powers conferred by Sub -section (2 ) of Section 1 of the Repatriation of 
Prisoners Act , 2003 (No. 49 of 2003 ), the CentralGovernment hereby appoints 1st January, 2004 as the date on which the 
provisions ofsaid Act shall come into force. 


[F. No. VII -11017/ 23 /2002 -PR] 
A. K . SRIVASTAVA , Jt. Secy. 
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